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Aanvraag omgevingsvergunning, terugbrengen van de bestaande woning 
naar de voormalige 2 woningen. Diepstraat 1B, Echt 

Aanvraag omgevingsvergunning 


Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet 
Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben 
ontvangen: 


Echt 

Diepstraat 1B, voor het terugbrengen van de bestaande woning naar de voormalige 2 woningen, datum 
ontvangst 1 maart 2015. 


Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u in dit stadium geen bezwaar of ziens¬ 
wijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en 
wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. 


Echt-Susteren, 12 maart 2015 
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